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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*407AC-460-1, REV. C 


0 
*407AC-460-1, REV. C 
AFT EVAP. INST'N 
1 
KIT 


1 
206AC-4600-1 
EVAPORATOR ASSY 
1 
EA. 


2 
AN3-3A 
BOLT 
4 
EA. 


3 
NAS1149D0332J 
WASHER 
16 
EA. 


4 
MS21083N3 
NUT (ALT: AN364-1032) 
16 
EA. 


5 
206AC-4560-1 
BRACKET 
2 
EA. 


6 
206AC-4560-3 
SHIM 
2 
EA. 


7 
MS20470AD4-5 
RIVET 
10 
EA. 


8 
MS20470AD4-6 
RIVET 
2 
EA. 


9 
CAT-24 
DUCT 
6 
IN. 


10 
ES49008-2 
ELBOW 
2 
EA. 


11 
MS3367-4-0 
TYRAP (ALT: CT4B) 
19 
EA. 


12 
MS35489-14 
GROMMET 
2 
EA. 


13 
K010-0608X100 
HOSE (ALT: NSF-51-3/8X1/2, 2279004) 
17 
FT. 


14 
MS3367-5-0 
TYRAP (ALT: CT6B) 
1 
EA. 


15 
ES39450-1 
HOSE CLAMP 
7 
EA. 


16 
MS35207-264 
SCREW 
3 
EA. 


17 
NAS1149F0332P 
WASHER 
5 
EA. 


18 
MS21042L3 
NUT 
3 
EA. 


19 
NAS43DD3-32FC 
SPACER (ALT: NAS43DD3-32) 
1 
EA. 


20 
MS21919WDG40 
CLAMP (ALT: MS21919DG40) 
1 
EA. 


21 
206AC-4510-2 
FRAME 
1 
EA. 


22 
AN525-10R8 
SCREW 
12 
EA. 


23 
206AC-4510-3 
SCREEN 
1 
EA. 


24 
206AC-4510-4 
FILTER 
1 
EA. 


25 
206AC-4510-1 
FRAME 
1 
EA. 
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*407AC-460-1, REV. C 


26 
206AC-4550-1 
DUCT ADAPTER 
2 
EA. 


27 
ES06100-2-1 
HOOK TAPE 
30 
IN. 


28 
ES06100-2-2 
LOOP TAPE 
30 
IN. 


29 
206AC-4550-3 
DUCT ADAPTER 
1 
EA. 


30 
ES72140-1 
DUCT ADAPTER 
2 
EA. 


31 
1624-0411 
RIVET 
12 
EA. 


32 
CAT-10 
DUCT 
52 
IN. 


33 
206AC-4620-2 
PLENUM 
1 
EA. 


34 
CAT-12 
DUCT 
10 
IN. 


35 
MS3367-7-0 
TYRAP (ALT: CT11B) 
10 
EA. 


36 
MS27039-1-15 
SCREW 
1 
EA. 


37 
ES49008-3 
TEE 
1 
EA. 


38 
MS35207-268 
SCREW 
1 
EA. 


39 
ES00140-3 
RUBBER EXTRUSION 
8 
IN. 


40 
CB9120V5 
TIE MOUNT 
4 
EA. 


45 
MS3367-2-0 
TYRAP 
4 
EA. 
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Bill of Materials 


*407AC-460-2, REV. C 


0 
*407AC-460-2, REV. C 
AFT EVAP. INST'N 
1 
KIT 


1 
206AC-4600-1 
EVAPORATOR ASSY 
1 
EA. 


2 
AN3-3A 
BOLT 
4 
EA. 


3 
NAS1149D0332J 
WASHER 
19 
EA. 


4 
MS21083N3 
NUT (ALT: AN364-1032) 
16 
EA. 


5 
206AC-4560-1 
BRACKET 
2 
EA. 


6 
206AC-4560-3 
SHIM 
2 
EA. 


7 
MS20470AD4-5 
RIVET 
10 
EA. 


8 
MS20470AD4-6 
RIVET 
2 
EA. 


9 
CAT-24 
DUCT 
6 
IN. 


10 
ES49008-2 
ELBOW 
2 
EA. 


11 
MS3367-4-0 
TYRAP (ALT: CT4B) 
19 
EA. 


12 
MS35489-14 
GROMMET 
2 
EA. 


13 
K010-0608X100 
HOSE (ALT: NSF-51-3/8X1/2, 2279004) 
17 
FT. 


14 
MS3367-5-0 
TYRAP (ALT: CT6B) 
1 
EA. 


15 
ES39450-1 
HOSE CLAMP 
7 
EA. 


16 
MS35207-264 
SCREW 
3 
EA. 


17 
NAS1149F0332P 
WASHER 
5 
EA. 


18 
MS21042L3 
NUT 
3 
EA. 


19 
NAS43DD3-32FC 
SPACER (ALT: NAS43DD3-32N) 
1 
EA. 


20 
MS21919WDG40 
CLAMP (ALT: MS21919DG40) 
1 
EA. 


21 
206AC-4510-2 
FRAME 
1 
EA. 


22 
AN525-10R8 
SCREW 
12 
EA. 


23 
206AC-4510-3 
SCREEN 
1 
EA. 


24 
206AC-4510-4 
FILTER 
1 
EA. 


25 
206AC-4510-1 
FRAME 
1 
EA. 
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*407AC-460-2, REV. C 


26 
206AC-4550-1 
DUCT ADAPTER 
2 
EA. 


27 
ES06100-2-1 
HOOK TAPE 
30 
IN. 


28 
ES06100-2-2 
LOOP TAPE 
30 
IN. 


29 
206AC-4550-3 
DUCT ADAPTER 
1 
EA. 


30 
ES72140-1 
DUCT ADAPTER 
2 
EA. 


31 
1624-0411 
RIVET 
12 
EA. 


32 
CAT-10 
DUCT 
52 
IN. 


33 
206AC-4620-2 
PLENUM 
1 
EA. 


34 
CAT-12 
DUCT 
10 
IN. 


35 
MS3367-7-0 
TYRAP (ALT: CT11B) 
10 
EA. 


36 
MS27039-1-15 
SCREW 
1 
EA. 


37 
ES49008-3 
TEE 
1 
EA. 


38 
MS35207-268 
SCREW 
1 
EA. 


39 
ES00140-3 
RUBBER EXTRUSION 
8 
IN. 


40 
CB9120V5 
TIE MOUNT 
4 
EA. 


41 
5300018-5AWNH 
STANDOFF (ALT: 120-282-3-4) 
2 
EA. 


43 
MS27039-1-08 
SCREW 
3 
EA. 


44 
MS20470AD3-4 
RIVET 
4 
EA. 


45 
MS3367-2-0 
TYRAP 
4 
EA. 


46 
NAS43DD3-56FC 
SPACER (ALT: NAS43DD3-56N) 
1 
EA. 


47 
NAS43DD3-40FC 
SPACER (ALT: NAS43DD3-40N) 
1 
EA. 


48 
MS35207-272 
SCREW 
1 
EA. 
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